mgr inż. ANDRZE) 


BAJDA 


NAJUKOCHANSZY MAZ, TATUS, BRAT I ZIEC 
DŁUGOLETNI PRACOWNIK PMiDPT „BIPROPIEC” 
W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 51, 
zmarł nagle dnia 11 października 1994 roku. 


Wyprowadzenie Zmarłego z kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, 
na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek dnia 17 października 1994 r. o godzinie 14.20, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, BRAT, TEŚCIOWIE I RODZINA 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie 
w poniedziałek dnia 17 października br. o godzinie 7.30 
w kościele parafialnym św. Kazimierza przy ul. Bobrowskiego. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


